JÓZEF DOBROWOLSKI 


oficyalista prywatny 


przeżywszy lat 71, cpatrzony sw. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 25-go grudnia 


1917 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby L. 11 przy ulicy Tynieckiej w Dębnikach na cmentarz krakowski nastąpi w piątek 
dnia 28-go b. m. o godzinie 10-tej przed południem, na który to smutny obrzęd stroskana rodzina zaprasza Krewnych, 
Przyjaciół i Znajomych. 


Zekiad pogrzebowy „Concordia J. Wolnego w Krakowie plas Szczepański 2. | Drukarnia Związkowa w Krakowie. 


